جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


رمز المدرسة : 1177 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة سما بغداد الاهلية للبنين 



























1 | 1421911177001 | ابراهيم ضياء حميد صالح | 1040 | 

2 | 1421911177002 | جاسم مصد جاسم علي 0 | 50 | 

3 | 1421911177003 | حسين علي عبد الصن زامل 2 | 050 | 

4 | 1421911177004 | حسين مرتضى شنيع لاقي 2 | 050 | 

5 | 1421911177005 | حسين هيثم غازي حسن ||| 42 | | 50 )| 

6 | 1421911177006 | سعد حيدر ياس كاظم || 50 | 50 | 4 | 53 | مل | 

7 | 421911177007 | سيف وسام طالب شيرم | 50 | 37 | 50 | 50 | مل | 0 

8 | 1421911177008 | طه صادق نعيم جعفر _____| 72 | 81 | 92 | 84 | اجج | 39 

9 | 1421911177009 | طيف اسعد فاضل عبد المهدي | 36 | 21 | 51 | 58 | مسل | 0 

0 | 4911177010 | علي حيدر فوزي كاظم ______| 38 | 26 | 37 | 42 | 

1 | 1421911177011 | علي عماد عدنان طلال 0 | 50 | 50 | 37 | 50 | مل | 0 

2 | 1421911177012 | علي عمار جاسم علي 1000 | 32 | 21 | 5 | 5 | مل | 0 

3 | 1421911177013 | علي فائز ابراهيم صيهود 0 | 37 | 22 | 27 | 50 | 

4 | 1421511177014 |هؤمل خالد خنجر جسن 2 | 37 | 20 | 915 | %6 

5 | 1421911177015 | محمدجمعة علي حسين || 50 | 44 | 37 | 50 | مسل | م 

6 | 1421911177016 | محمد عمار ابراهيم لعيبي ا | 58 | 60 | 55 | 64 | نجع | 27 __ 

7 | 1421911177017 | مرتضى سمير مهدي عبد | 41 | 50 | 440 | 35 | 

8 | 1421911177018 | مصطفى ناظم محمد رحيم | 36 | 27 | 27 | 29 | 

9 | 1421911177019 | مقتدى فائق حمودي شفيج ||| 50 | 24 | 37 | 50 | مسل | م 

0 | 1421911177020 | هادي نبيل رسن سلطان 50 40 %17 42 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة ٠‏ 1177 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة سما بغداد الاهلية للبنين 


جود الي نو 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


